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P R I M O. 


*7 


DE I COPERTI. 


Cap. XXIX. 



SSENDOSI tirati i piuri alia fommita loro,e fatti i uolti, meffe 1c trauamenta de 
folari, accommodate le fcale, e tutte quelle cofe, delle quali habbiamo parlato di 
fopra ; fa dibifogno fare il coperto : ilquale abbracciando cialcuna parte dellafabri 
ca,epremendo col pefo fuo vgualmente fopra i muri ; ecomevnlegamedi tutta 
l’opera,& oltrail difendere gli habitanti dalle pioggie, dalle neui,da gli ardenti So- 
li , c dall’humidita della Notte ; fa non picciolo giouamento alia fabrica , fcaccian- 
jbbiitano Jar'muri l’acque, che piouono.-lcquali benche paiano poco nuocere; nondimeno in 
rocelfo di tempo fono cagione di grandifsimi danni . I primi huomini , come fi legge in Vitruuio ; 
fecero i coperti delle habitation loro piani : ma accorgendofi che non erano difefi dalle pioggie ; co- 
ftretti dallanecefsita cominciarono a farli faftigiati , cioe colmi nel mezo . Quefti colmi fi deono fa- 
re e piu,e meno alti fecondo le regioni oue fi fabrica : Onde in Germania per la grandifsima quanti- 
ta delle neui, che vi vengono ; fi fanno i coperti molto acuti,e fi cuoprono di Scandole , che fono alcu 
ne tauolette picciole di legno ; ouero di tegole fottilifsime j che fe altramente fi faceifero ; farebbono 
dalla trrauezza delle neui ruinati : manoi che in Regione temperata viuiamo; douerno eleggere quel 
f altezza , che renda il coperto garbato^e con bella forma, e pioua facilmente . Pero fi partira la lar- 
c'hezza del luogo da coprirfi in none parti, e di due li fara 1’ altezza del colmo : perche s’ella fi fara per 
d quarto della larghezza; la coperta fara troppo ratta : onde le tegole, ouer coppi ui fi fermeranno con 
difHculta : e fe fi fara per il quinto ; lara troppo piana , onde i coppi, le tauole , e le neui , quando uen- 
gono ; aggreueranno molto . Vfafi di fare le gorne intorno le cafe , nclle quali da i coppi piouono le 
acque , c per cannoni fono gettate fuora Iontano da i muri . Quefte deono hauere fopra di fe vn pie- 
dc e mezo di muro : il quale oltra il tenerle falde difendera il legname del coperto dall’acqua , fe efle 
in qualche parte faceifero danno . Varie fono le maniere di dilporre il legname del coperto : ma 
quando i muri di mezo vanno a tor fufo le traui ; facilmente fi accommodano , c mi piace molto, per- 
chei muri di fuori non lentono molto carico j e perche marcendofi vna tefta di qualche legno ; non e 
pero la coperta in pericolo. 


IL FINE DEL PRIMO LIBRO. 
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